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部分公共汽车改道

〖 本报讯 〗 为减少路阻 ， 提高车速 ， 缓解乘车难 ， 市公共车公司经报市运输局 、 公安交通管理局同意 ， 在 9月上旬分别调改下列公共汽车线路的局部行驶路线和站点 ：

一、 17 路线 。 将现投放的单机大客车大部分改为铰接式大客车 。 由水库往火车站方向 ， 不再行经湖贝路 ， 改从凤凰路转爱国路 、 深南东路行驶 、 原 “ 罗湖区委 ” 站迁往深南东路 “ 京鹏大厦 ”站 （ 回程按原本不变 ） 。

二、 24 路线。由红岭南发车开往布心后 ， 不再进人布心总站及调头回程 ，改为顺延经爱国路 、 太宁路 、 翠竹路后回复布心路单向小回环行驶。取消布心至红岭南方向的“ 布心花园 ”、“ 东湖医院 ” 、“ 辐照中心 ” 3个上落站 ， 增设“ 布心路口 ”、“ 水库 ”、“太宁路口 ”、“东晓路口 ”、“ 变电站 ” 5 个上落站 ，上述路段内的乘客可在同一站点往返上落 ， 乘车回环只作乘车一次标准收费；

三、 25 路线。往火车站方向不再行经穿孔桥和建设路 ， 改行和平路 、火车站高架桥到东广场 ， 撤消 “ 市体委 ” 、 “ 泮溪 ” 上落站 ， 改设 “ 穿孔桥 ” 、 ' 渔民村 ” 上落站 。

另因北斗总站附近道路封闭施工 ， 14 路临时在深南东路清平路口设临时终点站 ， 待工程竣工后恢复正常行驶 。

（ 云大标 ）